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Zusammengesetzte Stromkreise.
Bei einer zweiten Schaltung sind Kondensator und Drosselspule der Abb. 53 miteinander vertauscht, die Beziehungen sind ganz analog.
Eine weitere Schaltung ist die Briickenschaltung Fig. 54. Hier sind wegen der Symmetrie die Strome und Spannungen der beiden Kondensatoren unter sich, und die der beiden Drosselspulen unter sich gleich. Es ist
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Auch hier wird der Primarstrom bei offenen sekundaren Klemmen (z0 = oo) unendlich groB, dagegen wird er bei kurzgeschlossenen sekundaren Klemmen (zQ — ty gleich Null.
Der praktischen Verwertbarkeit dieser Schaltungen fiir Stark-strome steht die hohe Scheinleistung der DrosseJspulen und Kondensatoren entgegen. So wird fiir die erste Schaltung das Verhaltnis der Scheinleistung des Kondensators zu der des Verbrauchstrom-kreises
zo
fiir die Drosselspule
coL
